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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 861 

27 Δεκεμβρίου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ36/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εναρμόνιση ανελκυστήρων σύμφωνα με τα τελευταία 
πρότυπα συμπεριλαμβανομένης και της πιστοποίησής 
τους (Περιγραφή ΟΡ\/: Μέρη ανελκυστήρων, Κωδικός 
Αριθμός: 42419510-4) προϋπολογισμού 100.000,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 
τη Χαμηλότερη Τ ιμή. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.αΙΙί^οπΙποερΙΙεΙ.ρΓ, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημε¬ 
ρίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο ορίζε¬ 
ται η 27 η Δεκεμβρίου 2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 26 η Μαρτίου 2014 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού ορίζεται η 27 η Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ35/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την προμήθεια Συστημάτων 
Υπερηχοτομογραφίας (Περιγραφή ΟΡν: Συσκευές δια¬ 
γνωστικής με υπερήχους, Κωδικός Αριθμός: 33124120-2) 


προϋπολογισμού 285.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.εΙΙίΚοηίιοδρίίαΙ.θΓ, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27 η Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 20 η Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 21 η 
Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

(3) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ34/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια Χημικών Πρόσθετων 
Διάφορων (Περιγραφή ΟΡ\/: Χημικά πρόσθετα, Κωδι¬ 
κός Αριθμός: 24957000-7) προϋπολογισμού 198.222,94 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 
τη Χαμηλότερη Τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με 
τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκομείο 
δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση για χρο¬ 
νικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.εΙΙίΚοηΙιοερΙίαΙ.ρΓ, 
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καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27 η Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 19 η Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 20 η 
Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ33/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση 
τεσσάρων (4) Πύργων Ψύξης (Περιγραφή ΟΡ\/: Εξοπλι¬ 
σμός ψύξης, Κωδικός Αριθμός: 42513200-7) προϋπολο¬ 
γισμού 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με 
κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.αΙΙί^οηΙιοδρΙΙαΙ.ρΓ, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27 η Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 18 η Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και ημε¬ 
ρομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 19 η 
Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ32/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων 
προσδιορισμού εξετάσεων ειδικών πρωτεϊνών (Περι¬ 
γραφή ΟΡλ/: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα 
και προϊόντα ατομικής περιποίησης, Κωδικός Αριθμός: 
33000000-0) προϋπολογισμού 301.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλό¬ 


τερη Τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο 
θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκομείο δύναται μονο- 
μερώς να παρατείνει τη σύμβαση για χρονικό διάστημα 
ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.αΙΜοηΙιοερΙΙαΙ.ςιΐ', 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27” Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 17 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 18 η 
Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ31/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια Ραδιοφαρμάκων 
(Περιγραφή ΟΡλ/: Διάφορα φάρμακα, Κωδικός Αριθμός: 
33690000-3) προϋπολογισμού 703.984,24 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλό¬ 
τερη Τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο 
θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκομείο δύναται μονο- 
μερώς να παρατείνει τη σύμβαση για χρονικό διάστημα 
ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.αίίίΙκοηΙτοερΙΙαΙ.ςιΐ', 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27 11 Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 14 η Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 17 η 
Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 
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(7) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ30/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου Εξειδι- 
κευμένων Μεταφορών - ΜΒΥ (Περιγραφή ΟΡΫ: Υπηρεσί¬ 
ες γραφείων μεταφορών, Κωδικός Αριθμός: 63520000-0) 
προϋπολογισμού 130.795,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. 
Η σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει 
διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκομείο δύναται μονομερώς 
να παρατείνει τη σύμβαση για χρονικό διάστημα ίσο με 
την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο «νννν.δΙΙ^οηΙιοερΙΙαΙ.ςιι·, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημε¬ 
ρίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο ορίζε¬ 
ται η 27 Π Δεκεμβρίου 2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 13 η Μαρτίου 2014 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού ορίζεται η 14 η Μαρτίου 2014 ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 
-♦- 

( 8 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ29/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την προμήθεια Σωληνάριων 
Εργαστηριακών Διάφορων (Περιγραφή ΟΡΝ/: Σωληνοειδή 
υλικά, Κωδικός Αριθμός: 44164300-0) προϋπολογισμού 
292.253,55 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. Η σύμβαση που θα 
συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος. 
Το Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη 
σύμβαση για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της 
σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.εΙΙί^οηΙιοδρΙΙαΙ.ρΓ, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 


βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27ι Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 12ι Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 13 η 
Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

(9) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ28/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την προμήθεια Εντύπων Εν 
Γένει (Περιγραφή ΟΡ\λ Ξενοδοχειακός εξοπλισμός, Κω¬ 
δικός Αριθμός: 22820000-4) προϋπολογισμού 132.535,43 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 
τη Χαμηλότερη Τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με 
τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος. Τ ο Νοσοκομείο 
δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση για χρο¬ 
νικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.εΐΜοηάοερΙΙεΙ.ςιΐ', 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Τεύ¬ 
χος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο 
ορίζεται η 27 η Δεκεμβρίου 2013. Ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11 η Μαρτίου 2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού ορίζεται η 12 η Μαρτίου 2014 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ27/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια Ξενοδοχειακού 
Εξοπλισμού (Περιγραφή ΟΡ\/: Ξενοδοχειακός εξοπλι¬ 
σμός, Κωδικός Αριθμός: 39313000-9) προϋπολογισμού 
100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τ ιμή. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.εΙΙίΚοηόοερίΙεΙ.ρΓ, 
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καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημε¬ 
ρίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο ορίζε¬ 
ται η 27ι Δεκεμβρίου 2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού ορίζεται η 11 η Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ07/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια ενός (1) Συστή¬ 
ματος Ακτινοθεραπείας με δυνατότητες ΙΜΠΤ/ΙΟΒΤ 
και Στερεοταξίας συμπεριλαμβανομένων κτιριακών 
εγκαταστάσεων (Περιγραφή ΟΡ\Λ Συσκευές ακτινοθε¬ 
ραπείας, Κωδικός Αριθμός: 33150000-6) προϋπολογισμού 
7.573.463,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νν\Λ/\/ν.αΙΙΙΙ<οηΐΊθ5ρΙΐ3ΐ.ς|ΐ·, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 Π Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27 η Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 7 η Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10 η 
Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Ε03/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει ενιαίο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Συσκευ¬ 
ών Μεταγγίσεως - Χορηγήσεως Ορών (Περιγραφή ΟΡ\Λ 
Συσκευές και όργανα μετάγγισης. Κωδικός Αριθμός: 
33194200-8) προϋπολογισμού 228.618,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλό¬ 


τερη Τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο 
θα έχει διάρκεια ένα έτος, με δικαίωμα μονομερούς 
παράτασης για ένα ακόμα χρόνο. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.ΒίίίΙκοηΙτοδρΙΙβΙ.ςιΐ', 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27 η Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 9 η Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10 η 
Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

(13) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Ε02/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει ενιαίο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Πλακών 
Ακτινογραφικών (Περιγραφή ΟΡ\/: Προϊόντα εμφάνισης 
ακτινογραφιών, Κωδικός Αριθμός: 24931230-0) προϋπο¬ 
λογισμού 1.543.965,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με 
κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τ ιμή. Η σύμβαση 
που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια 
ένα έτος, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα 
ακόμα χρόνο. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.3ΐϋΙ<οηΙτο3ρΙΐ3ΐ.ς|ΐ', 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27 η Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζε¬ 
ται η 8 η Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 9 η 
Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 
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(14) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Ε01/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει ενιαίο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Επι- 
δεσμικού Υλικού Διάφορου (Περιγραφή ΟΡ\/: Επίδε¬ 
σμοι, Κωδικός Αριθμός: 33141110-4) προϋπολογισμού 
4.407.658,35 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. Η σύμβαση που θα 
συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος, με 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα ακόμα χρόνο. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο «νννν.εΙΙί^οηΙ'ΐοερΙΙαΙ.ςιι·, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27 η Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 7 η Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 8 11 
Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 
-♦- 

(15) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ43/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου συ¬ 
ντήρησης ακτινολογικών και άλλων απεικονιστικών 
συστημάτων (Περιγραφή ΟΡ\/: Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακρί¬ 
βειας, Κωδικός Αριθμός: 50400000-9) προϋπολογισμού 
1.266.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τ ιμή. Η σύμβαση που θα 
συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος. 
Το Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη 
σύμβαση για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της 
σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.εΙΙί^οηΙιοδρΙΙαΙ^Γ, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 


ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 2 Τ' Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 4 η Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 7 η 
Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

(16) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ42/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια Συρραπτικών 
Μηχανών νοσοκομειακής χρήσης (Περιγραφή ΟΡΝ/: 
Εργαλεία χειρουργείου, Κωδικός Αριθμός: 33162200-5) 
προϋπολογισμού 1.033.320,86 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. 
Η σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει 
διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκομείο δύναται μονομερώς 
να παρατείνει τη σύμβαση για χρονικό διάστημα ίσο με 
την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.εΙΙίΚοηίιοερίΙεΙ.ςΓ, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τ εύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27 11 Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 3 η Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 4 η 
Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

(17) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ41/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια Ανταλλακτικών - 
εξαρτημάτων νοσοκομειακών μηχανών και συσκευών 
(Περιγραφή ΟΡ\Λ Διάφορα ανταλλακτικά, Κωδικός Αριθ¬ 
μός: 34913000-0) προϋπολογισμού 680.000,00 € συμπε¬ 
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη 
Χαμηλότερη Τ ιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με τον 
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ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκομείο δύ- 
ναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση για χρονικό 
διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.αΐΜοηΙιοερίΙβΙ.ςιι·, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 Π Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27 η Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 2 α Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 3 η 
Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

( 18 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ40/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια Μελανοταινιών 
Μηχανών Μηχανογράφησης (Περιγραφή ΟΡ\/: Μελανο¬ 
ταινίες, Κωδικός Αριθμός: 30192300-4) προϋπολογισμού 
95.927,82 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. Η σύμβαση που θα 
συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος. 
Το Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη 
σύμβαση για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της 
σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.δΙΙί^οηΙιοερίΙδΙ.ρΓ, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημε¬ 
ρίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο ορίζε¬ 
ται η 27ι Δεκεμβρίου 2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 1 η Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού ορίζεται η 2 η Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 


(19) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ37/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την προμήθεια Συσκευών 
Πλασμαφαίρεσης (Κωδικός Αριθμός στο Οοπιπιοπ 
ΡΓΟΟϋΓθπιοηΙ νοοθόυΙδΓγ: 33141500-5) προϋπολογισμού 
433.129,39 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση που θα 
συναφθεί με τον προμηθευτή θα έχει διάρκεια ένα έτος. 
Το Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη 
σύμβαση για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της 
σύμβασης. 

Το πλήρες Τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.βΙΙίΙκοηΐΊοερίΙβΙ. 

καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους 
του Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστή¬ 
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 24 η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 27 η Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 27 Γ Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ενώ 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 28 η 
Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ38/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη 
Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη των Υποσταθμών 
μέσης και χαμηλής τάσης και των Ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (Περιγραφή ΟΡ\/: 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων 
κτιρίου, Κωδικός Αριθμός: 50700000-2) προϋπολογισμού 
175.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Η σύμβαση 
που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα 
έτος. Το Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει 
τη σύμβαση για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της 
σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.ΒίίίίωηΙτοδρίΙεΙ.ςιΐ', 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
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Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημε¬ 
ρίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο ορίζε¬ 
ται η 27 Π Δεκεμβρίου 2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 28 η Μαρτίου 2014 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού ορίζεται η 31 η Μαρτίου 2014 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

( 21 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Αριθμ. Διακ. Δ39/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την προμήθεια Αναλώσιμου 
ΩΡΛ Υλικού (Περιγραφή ΟΡ\/: Ιατρικά αναλώσιμα, Κωδι¬ 
κός Αριθμός: 33140000-3) προϋπολογισμού 100.106,44 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 
τη Χαμηλότερη Τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με 
τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκομείο 
δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση για χρο¬ 
νικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 27 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20 €. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν,αΙΙΙΚοηΙιοερΙΙαΙ.ςιι·, 
καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Τ εύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημε¬ 
ρίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο ορίζε¬ 
ται η 27 Π Δεκεμβρίου 2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 31 η Μαρτίου 2014 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού ορίζεται η 1 η Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ 

-♦- 

( 22 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. 

Αριθμ. 11/07/1214/2172Ρ 

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις σχετικές δι¬ 
ατάξεις του Ν. 2286/1995, Ν. 2955/2001, Ν. 3329/2005, Ν. 
3580/2007, Ν. 3846/2010 και των Π.Δ. 118/2007 και Π.Δ. 
60/2007, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, προκηρύσσει Δη¬ 
μόσιο Ανοιχτό Επαναληπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Σ.Π.) για 


την ανάδειξη χορηγητού - προμηθευτού ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΝΔΟΒΡΟΓ- 
ΧΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ (ΟΡν 33190000-8) από το 
Π.Π.Υ.Υ 2011, πιστώσεις 2011-2012. 

Προϋπολογισμού Δαπάνης: 130.000.00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. 

Οι προσφορές αποστέλλονται στην πιο πάνω ταχυ¬ 
δρομική διεύθυνση συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα 
και γίνονται δεκτές έως τις 28/01/2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 13:00 μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμε- 
τάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις κατά τα ειδικότερα καθο¬ 
ριζόμενα στη σχετική διακήρυξη, καθώς και κοινοπραξί¬ 
ες προμηθευτών, που σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας σ’ αυτές να περιβληθούν στον τύπο της 
Εταιρείας του Ελληνικού Κώδικα. 

Η κάλυψη της προαναφερθείσας δαπάνης των 
130.000.00 € θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του Νοσοκομείου και οι όροι πληρωμής καθορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29/01/2014, ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. 

Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό που ζητούνται, 
αποστέλλονται τουλάχιστον σε έξι (6) εργάσιμες μέρες 
από τη λήξη της σχετικής αίτησης, που υποβάλλεται 
στην πιο πάνω διεύθυνση. Συμπληρωματικές πληροφο¬ 
ρίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 
παρέχονται σε έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί 
για την υποβολή προσφορών. Για περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες, διακηρύξεις, γενικούς όρους κλπ., μπορείτε 
να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 213 204 1776 και φαξ: 
213 204 1989 και 2132041838, τις εργάσιμες μέρες και 
από ώρας 10:00-14:00. 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013 
Ο Διοικητής 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(23) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 289630 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 25.02.2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της Επιτρο¬ 
πής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4 ος όροφος, αίθουσα Οι¬ 
κονομικής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών της ανοικτής διεθνούς δημοπρασίας 
επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κα¬ 
τασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των 
συνδέσεων των ακινήτων 1 ης και 7 ης Δημοτικής Κοινό¬ 
τητας» Α.Μ. 12/2013, προϋπολογισμού 1.731.000,00 € (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
27.568,98 € (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρε¬ 
σίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) κατά τους όρους 
του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). (άρθρο 15 της 
Διακήρυξης). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορί¬ 
ζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, (άρθρο 12 της 
Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές, οι κάτωθι, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιο- 
λογητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης: 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΥ. 
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2 η ή 3 11 τάξη Μ.Ε.ΕΠ. και 4 11 
τάξη Μ.Ε.ΕΠ. με έδρα το Νομό Αττικής και ένα δεύτερο 
Νομό που δηλώνεται στο Μ.Ε.ΕΠ., για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα- 
τούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του αρ. 16 παρ. 7 
και 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

3. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 9 του αρ. 16 του Ν. 3669/2008 (κύρια κατηγορία). 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/ 
νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης, Τμήμα Μελετών, οδός 
Αθηνάς 16, 3 ος όροφος γραφείο 6, τηλ. 210-32.50.479, 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, μέχρι και την Τετάρτη 
19.02.2014. 

Τα έξοδα των εκ του Νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογα¬ 
ριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων 
των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, 
καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και κα¬ 
ταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Δημοσίευση για τον ανωτέρω διαγωνισμό έχει δοθεί 
και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
την 23.12.2013. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρούσα καταργείται κάθε προ¬ 
ηγούμενη δημοσίευση που αφορά το ίδιο αντικείμενο 
και έλαβε χώρα στις εφημερίδες ΦΕΚ - ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙ¬ 
ΣΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ (ΨΥΧΙΚΟ) - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ - 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Αθηναίων νννννΙί.οίΙγοΐαΙίΐθπε.ρΓ. την 29.11.2013. 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 289636 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 04.03.2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της Επιτρο¬ 
πής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4 ος όροφος, αίθουσα Οι¬ 
κονομικής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών της ανοικτής διεθνούς δημοπρασίας 
επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κα¬ 
τασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των 
συνδέσεων των ακινήτων 6 ης Δημοτικής Κοινότητας» 


Α.Μ. 9/2013, προϋπολογισμού 1.828.000,00 € (με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.) 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
29.198,04 € (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρε¬ 
σίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) κατά τους όρους 
του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). (άρθρο 15 της 
Διακήρυξης). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης, (άρθρο 12 της Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές, οι κάτωθι, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιο- 
λογητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΥ. 
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2 η ή 3 η ή 4 η τάξη, κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα- 
τούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του αρ. 16 παρ. 7 
και 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

3. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 9 του αρ. 16 του Ν. 3669/2008 (κύρια κατηγορία). 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/ 
νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης, Τμήμα Μελετών, οδός 
Αθηνάς 16, 3 ος όροφος γραφείο 6, τηλ. 210-32.50.479, 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, μέχρι και την Τετάρτη 
26.02.2014. 

Τα έξοδα των εκ του Νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογα¬ 
ριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων 
των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, 
καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και κα¬ 
ταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Δημοσίευση για τον ανωτέρω διαγωνισμό έχει δοθεί 
και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
την 23.12.2013. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρούσα καταργείται κάθε προ¬ 
ηγούμενη δημοσίευση που αφορά το ίδιο αντικείμενο 
και έλαβε χώρα στις εφημερίδες ΦΕΚ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΤΥΠΟΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΘΡΙΑΣΙΟ - 
ΧΤΥΠΟΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων νννννν. 
οίΙγοΐαΙΙιβηε.ρΓ. την 29.11.2013. 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 
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